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R AE S E N S figure interna caluarice bafis fcdcs oculis fibijcitur . Hie nam s 
que caluariam delineauimus ,in qua fiperior ipfius pars fibfiquentifigura exprimenda,ad eunt 
modum ablata efl ? quo cercbrifibricam oflenfuri caput ferra diuidere confieuimus . 

SEPTIMA SEXTI CAPITIS 

F I G V R A. 




S EV T I M.A figurct reliquam interna fedis caluarice partem commonflrat ,f> 
gurafexta non exprejpm . 
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INDEX CHAIL.ACTER-VM SE XT AE ET S E, 

ptirnx figurarum. 

D V cAE proximo preecedentes figurce pluribiis ornantur cbara&eribiis.uenim hue po 
tifiimumjeruiunt maiufculi Grcecorum,capitis ofiium fuiuras indicantes : qua in interna calua 
rice fide, qua cerebrum continetur ,etiam fc fpeflandos offerunt . Reliqui auteni cbaracleres in 
bisfiguris confficui, caluarice firaminibus ofendendis conducent « 
rr Infiptimafigura coronalis notatur ? noiiadeo exaclam futurce compagem, atquc in caluarice 
externa fcde,cxprimens. 

A A Sutura A liter am refir ens, notatur inf optima. V trim ^yinfixta A etiam uifitur,diRam 
nuper futuram notans . 

0 0 In fiptima , fagittalis futura indicatur. Sequentes modo notce ad fextam duntaxat refir untur. 

A A Squamofa fniftri temporis conglutinatio * 

2 2 y-Addit amentum fniflri lateris futurce /g imit antis, quod per caluarice bafim contendit. 

17 Line a cuneifirmi ofii occipitis ofii communis , quee duo futurce A imitantis later a adaitas 

menta ue iungit. 

2 2 Suturce cuneifirme os,circumfcribentis interuallum commune ipfi^yfiontis ofii , er o Ratio ca 
pitis ofiign oclauafgura A, B indicando. Si itaque dX\.ad 2 ,<zy bine ad aliud 2 , bine ues 
road primum Y,ac indead fecundu Y perrexeris cuneifirme os infnifbo latere inter nag 
caluarice fide circumfcripferis. V tide fi eofdcm cbaracleres in dextro latere ad fiias fituras 
poni fixer is ,eodem modo ut in fin fir o latere, per cbaracleres pergens , uniuerfum cuneiform 
me os hoc loco defer iptiim filer is complcxus * 

OCTAVA SEXTI CAPITIS FIGVRA- 


CfVA M VI S modd 
tabular urn fcquentia IcRori mini-' 
me mole flus e fie uelim , eogpotifii 
in if nomine fngula capitis ofia ads 
buepriuatis fgurisno exprimam : 
tamen quia ofiis cuneo comparati , 
igydein ollaui capitis ofiis, quod 
cribri in far firaminibu s peruium 
ef ,circumfcriptio,non itapromps 
te ac cecterorum capitis ofiium ins 
telligitur,prcefentifigura cuneifir 
me os cum oclauo capitis ofie,d cceteris omnibus liberum,eaficie exprimitur, qua internam cal 
uar ice fup rficiem cerebrifidcm rcfpicit . quodideo maxime prcejlitimus,ut caueriice in cunei > 
A, BA fiyrmi o fie pier mug, occurrentes in cofieftu cjfint.Indicetur itag yXT, B , ^ToRauu capitis 
os. V trim B priuatim infinuaturfiptumfiedes inter finguens ,quce cerebri procefiibus par ails 
tur,qui neruorum modo a cerebro cducli,oljhRus organorum loco babentur , 

CD Duce preecipuce cuneifir mis ofiis cauernce 
Jl Septum indie atas modo cauernas inter diuidens. 

L <~A Itcrius cauernce feu antri firamen,in narium amplitudiuem pertittens * 

G Cauitas in bumiliorifede fipti pofta,quod duo potifiima antra interfepit . Reliqua firamina 
in hac fgura pafiim obuia, cum cceteris caluarice firaminib. duodecimo Capiteenarrabuntur . 

H Cuneifir mis ofiis procefiiis uefpertilionum alisfimiles , CT bic aliqua ex parte confpicui . 
Cceterum iam tempefiuii efl Capitis contextual aggredi, bee eg omnia firiatim perfequi,atqs 
Conditoris nojlriindujlriam in condenda caluaria expendere . Licebit enint opinor , folis no 
cibm addiclorum uenia,uniuerfimfruem tertia, quarta, quinta,fixta <gy feptimafiguris ex' 
prefiam, caluarice nomine com pie cla, ut cutups a hj filarn partem crinibus ornatd ita appellari tic 
lint. y^Atg ita bee c moles nobis in c aput maxilldfiperiore, doflrince fudio, diuiditur . 

C CERE- 
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